
組含せそ約について 

参切タイマーと時刻乂タイ 
マー、または時刻切タイマー 
と時刻入タイマーを組み合 
せて予約ずる場を、下記例 
を参考に行ってください。 

广(例)- N 

現在時刻午後11:00にア 
コンは違転中）引き続き1時間 
だけ運転、午前7; 00に運転 
を再度始めたいとき。 , 


時刻切タイマーの場含 
面設定) を、 

時刻入タイマーの場含 
み設定] を押す。 

m —な雨^\画<「 徘10=日日が点な 
I ■ 画が点滅 

参時刻切タイマーの場合 


切タイマーを 1 時間後圆じ設定 
麼刻乂タイマーを AM7:00 因[こ 
設定する場合 


そ約したい時刻に含わせる。 

•押すごとに10分きざみで変わり、 

押し続けると早送りになりまず。 


すすむ 


時刻切タイマーの場含 
两設定) を、 

時刻入タイマーの場含 
み設を] を押す。 

表示している時刻で設定されまず。 
ph u ; uu 画)]♦時刻切クイ マ—の 場合 

/-タイマーランプ 


日き刻入タイトを PM ? :日〇圆こ-設定 
誦11顚1;麵麵賴こ:!麵麵議 

SH 後画 

PM 了;;日日囚 


■組をせぞ約を取り消したい 
とぎ 

参時刻入タイマーのみを®り 
) 肖 I 方—いさ 

(入設定] を押し、 〔取消 ] を押ず。 

•時刻切タイマーのみを敢リ 
^巧し す-し 、支^ 

顶 ii ] を巧し、 (取消] を押す。 

•切クイマーのみを取り消し 
たいとき 

夕如を数◎押し、 9.5 時間 
にした後、もう1◎巧す。 


■予約を取りミ肖したいとき 
r 取消] を巧す。 

♦クイマーランプが消巧し.女イマ 
はずべて取り消されます。 












































































知つトクナビ情報 



知っトクナビじついて 

参設定切換で r ナビ設定入」に 
設定しておくと( :ナビ表示） 十 
(情報表示） を行います。 

•設定切換で r ナビ設定切」に 
設定しておくと、 （ MU ) 
のみ巧います。 

•ナビ表示は、健康と省エネ 
の観点からアドパイスずる 
機能です。表示ぎせたくな 
いときは「ナビ設定切」（こ 
して、ご使用ください。 
初期設定は「ナビ設定人」 
になっていまず。 

♦運転開始から約1時闇は、 
お部屋の状況を監視してい 
るため、ナビ表示しないこ 
とがあリまず。 

•細トタを押して「受信失敗」 
表示になった場合は、エア 
コンからの信号が、正しく 
受信できていません。もう 
一度、エアコンに向けて操 
作してください。 

♦停止やを押すと、待機電 
カセーブ機能が働いているた 
めに、屋外温度が「一一」表示 
になる場合があります。もう 
-度加トク)を巧してください。 

♦さらら除湿、うるる加湿、 
'陕お、八ウスキープ運転中 
は、ナビ表示しません。 

•設定切換で「いつでちさらら 
入」に設定している場合、除 
湿ぶ房運転を巧うと状況に 
応じて自動的にさらら除湿 
運転に切り換わリます。こ 
のときはナビ表示しません。 

消費電力 量 表示について 

参消費電力量は 9999 kWh ま 
で積算表示しまず。 
9999 kWh を超えると OkWh 
表示になリまず。 

また使用日数も999日を超 
えると0日表示になりまず。 
(日数は本体の電源が入っ 
ている期圍の積算） 

♦消費電力量は計算値でず。め 
やすとしてお使いください。 

参電気代のめやすは22円 /kWh 
です。（使用量および電力会社 
により、単価は異なります。） 

♦消費電力量は1 kWh 未滿 
を切り捨てて、表示します。 


リモコンをエアコン本体に 
向けて側かがを押す。 


1巧間.1111，打 I 

!■ ■■ム B. !"a! SS ■■ BSS S 


( N 健康と省エネのための 
い L 巧ル J アドバイスを表示します。 

設定切換で「ナビ設定入」に設定されてい 
る場合に表示されます。 [► sg ページ] 

(表示例） 

心;巧をい 口ららが: yr- |づ臨 i 


叫別す A 


巧。50% If 非むな。接 


••で 




暑 


設定温度 
設定しつど 



86がく kWh 

B 270 kWh 

通常表示に^ 
ちどる 

が洞 
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ナビ表示一覧 


链康腑0 


ド臣化あ"* I 


臣ェ， M ] 


f 民化ぉす化 


卜;直が jr. 1 ► |ra 化 * け A I 


をが j で.] ► I 


お部屋のしつどが高過ぎます。 

(停止中または空清-換気運転単独のときに表示) 


力日祉ぁす化 


お部屋のしつどが低過ぎまず。 

(停止中または空清-換気運転単独のときに表示) 


最適な温度. 


♦運転中の屋外湿度は室外ユ 
ニットからの化した風や熱 
交換器の湿度の影響によリ 
冷房、さらら除湿時は高め 
(こ暖房時は低めに〔特に室 
外ユニットじ霜ががいたと 
き)表示することがあります。 

♦表示できる室内-屋外温 
度の最低は一 9ででず。こ 
れより低い場をは一9で表 
zr ^ となります。また最局は 
39でです。これより高い場 
合は39で表示となります。 

♦表示する室内-屋外湿度、 
しつどはエアコン本体に設 
置されたセンサーがおのも 
のです。 

参表示する温度、しつどはエ 
アコンの設置状況じよリセ 
ンサーイ寸近に障善物がある 
場合や直節日光などの影響 
を受ける場合がありますの 
でめやすとしてお使いくだ 
さい。 


内部クリーン運転中に巧ずと表示しまず。 


■消費電力量をリセットしたいとき 
リモコンをエアコン本イ本に 
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室内の温度としつどをコント□ールして、快い眠りと、さわやかな目覚めをサポートします。 




運起中に 


( 1 夹瞧） を巧す。 

''气 . 


を巧し、 



•現在時刻が合っていることを確認します。 
合っていない場合は、正し<時刻を合わせ 
ます。 1…ベ-ジ] 

♦峡眠運転をセツトすると現在時刻の表示は 
消スまず。 


9.姑な，扣もが点滅 
0 M 6;111111 が点财 

(加湿暖房運転中の場合） 


起きる時刻を設定する。 


♦押ずごとに10分きざ 
みで変わり、巧し続 
けると早送りになり 
束5 〇 


日夹瞧）を押す。 


ミ，ミミ巧！ j ; 站；が点灯 

AM 7:0日が点の 


快眠運乾について 

参ぶ房 • 餘湿ぶ房 • 暖房•力 □ 
湿暖房運転中に使えます。 
(停止やは使えません。） 

♦-度1央眠運転を巧うと、設 
定された時刻は次回も記憶 
されています。（リモコンの 
電池を交換ずると、記憶内 
容は消えます。） 

参クイマー運転との併用はで 
きません。 


快眠運範の効果的な使いかた 


H 央目民運転を開始すると、3 
時間かけて設定温度を2で 
下げていき、設定時刻の1 
時間前から設定温度を1で 
上げていく V 字型温度制御 
を巧います。4時園]:^上の 
睡お暗閣の設定をおすすめ 
します。 


け垂眠時間6時間の場合） 


設定 

温度 







____ 曰.省'か _/ 







〜 7 




X 



/ 








_1 


3時間 


2 時間 

1骑間 

L _ i 

i _1 

i _ J 

L _ i _ 

L _ 


睡眠時聞0 


2 3 4 己 曰 


♦直接体に風があたりにくい 
ようじ風向を設定して<だ 
さし、 


お知らせ 


♦就寝前にお部屋をある程度 
峽適な温度にしてください。 

<おすすめ設定ミ盈度> 

を房時…26で〜29で 

設定湿度を下げ過ぎると寝冷え 
のおそれがあリます。 

暖房時…20で〜25で 

::逆ザ:;::巧:绩議議画 iiii 議隱 S 當圆懸画獲 ii:;s 


嚴前りミ S I j ホ-!.、 r ま 

ク V 

t 取消）を巧す 

み . 為 .:.::::::::::::::;::::.:’:::::.;::::.:::::::::::::.:.:::::::： 


















































































































































































































































































































































































































































































































































ろるる快目民運乾について 


♦力□湿暖房運転時に rwwi を 
設定すると、うるる快眠運 
転になります。 

げ目民に最適な混度-しつど 
をコンド□-ルし、峽い眠 
りと、さわやかな目覚めを 
サポートしまず。 

>設を温度を22で政下に制御。 

>纖籍議も譲繼画画議 i 誦誦画譲黨 
局しつどし制御。 


I :※ 1] 健湿の制御【こついて 

巧垂眠時間6時間の場合） 


健湿 





加湿暖房,： 十 1 り％; 
...除湿ち房.:- -+. 日％… J 

;- か％ 



i 2 日导园 

I 4 時閨 ； I I 

_j _I_I_I_I_I_I_ I 


:目垂眠睛間0 1 2 3 4 日 6 

健湿…逞転モード、設定温度から 
巧定したしつど 


快眠運転の内容について 

峡お逞転は違転モードとの組み合せによってしつど制御が異なります。 
シーズンに合わせたお好みの設定を選択できます。 



運転のしかた 
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